APPROVED GPS TESTING (UPDATED OCTOBER 25, 2021) 
TEST PERIOD APPROVED BY DEPARTMENT OF DEFENSE, EXACT DATES AND TIMES OF TESTING, DURING APPROVED PERIOD, WILL BE 
DETERMINED BY TEST RANGE EVENT PLANNERS AND SUBJECT TO CHANGE. 


01 NOVEMBER 2021 – 09 NOVEMBER 


FORT DRUM, NY 
FTDRNY GPS 21-69 on 2021 БА 


CAMP SHELBY, MS 15 OCTOBER 2021 - 15 NOVEMBER 


MARSOC GPS 21-07 DIN! 2021 МА 
WHITE SANDS MISSILE RANGE, ММ 
Eu Be 80 NM 19 OCTOBER 2021 - 29 OCTOBER 2021 N/A 
WHITE SANDS MISSILE RANGE, NM 
MIETE 278 NM 11 OCTOBER 2021 - 29 OCTOBER 2021 N/A 
YUMA, AZ 
or 156 NM 29 OCTOBER 2021 N/A 
AUGUSTA, GA 04 NOVEMEBR 2021 - 05 NOVEMBER 
FTGOGA GPS 21-74 Zo 2021 nz 
FORT DRUM, NY 42242 01 NOVEMBER 2021 — 09 NOVEMBER en 
FTDRNY GPS 21-69 2021 
WHITE SANDS MISSILE RANGE, NM я 04 NOVEMBER 2021 - 10 NOVEMBER SR 
WSMRNM GPS 21-53 2021 


FORT BRAGG, NC 40 NM 01 NOVEMBER 2021 - 05 NOVEMBER М/А 


FTBRNC GPS 21-67 2021 


